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PE BACVZO B0MBARD1C0, JgP&M 

gVlLIBET PRAEFECTVS BOMBARD. 
plerumque ficum habere filet. 


J Acvlvs bombardicus communis, cft baculus 
M Quadratus lacus vndiquaque circiter quadrantem 
)t vneix, & pedem vnum feuia.vncias longus. Eo 

latfvp. fui fprrttnioAGon^rum 


3 »l latere, cui Ferrum adfignatum vides,continetur nu- 
merus librarumglobi ferrei, plerumqueab vnoad 
Altero in quo/Yiww£#/»,oftcnditgrauitatem plumbei 
globi. Tertium latus,vbiX^/Arinfculptum,proditlapideipon- 
dus,&rcomprehendic cantum lib. 50. Denique quartum habet 
pedem menfirium CiuitatisNorimberg.in i z. xquales partes, ftue 
, , vnciasdiftributum,pondufqueetiamferc ad libras Norimberg. , 
• adaptatum eft , c 6 quodiniignis ille Mathematicus Georgius 
Harrmannus, qui vixit circa annum Domini iy4o. baculum 

hunc primus inuenerit, cumque ficdifpofuerit. Verum ad vnius 
cuiufqueReipub.mcnfuram&pondusaccommodaripoteft. 

Gap. II. 

. ' modo, adhibito hoc baculo bombar dico, omnium globorum 

pondu* ferri pofitt ? 

S I globi alicuius ferrei , pIumbei,lapideiuepondustencrc vis, 
id quod fdtu maxime neceflariumclt, neinpulucretormen- 
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tarioadhibendo.cum onerandumcft tormentum, aberretur, 
colloca cum in loco plano,eiq; lineale lupcrimpofiro , baculum 
hunc ab vtraqueglobi parre applica, ita nimirum, vt cufpis, pla- 
nitiem, lineale vero fuper impolitum vtrinque eundem baculi 
huius numcium attingat. Numerus ille pondus tibi indicabit- 
# J?r6lexernplo vide hanc figuram* 

Figura Prima. 


i*V 


B 





Globus hic ferreus A. mcn(uranduseft,&icire cupis quot 
habeat hbras.^poneeum in quacunque volucris planitie,& vt di- 
xi,linealeC.E.eiimpone:Tum erecto hocbaculo in planitie B.& 
lineali admoto vide quem numerum librarum, lineale apudC. 
difsccet: Pono hic indicare j j. lib* qua: tibi funtobferuandx. 
Hoc fa&obaculum tuum in altera globi pa rtc creftu meo lio ca- 
to in D. & rurium vide ad E. quem numerum lineale attingar. 
Sratuohicdocendigratia tangere 43.1ib. Qui numerus pofte- 
riorcum priorem 37. fcx.excedat, inde tibi inrclEgcre prom- 
tumeft ,, IrnealealriuspropeE, pofirumefle, quampropcC, 
uarc deprime illud ad E.doncc ibi-40. attingat, ac eundem et- 
iam 
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iamnumcrum in B. C. difsecabic , eftquevcra diameter huius 
globi ferri; A. Aduertcautemhancmenlurationemfieridebere 
eo baculi latere quod Ferrum ad ferip cum habet. Si enim globus 
plumbeus cfoi latere b2.c\i\\,ybiplumbum eft, fieri deberet. Eadem 
prorfus globi lapidei cft ratio. 

/ 

CAPVT. III. 

^uo patio ex Orificio Tormenti pondus globi eius deprehendi 
pofitt. 

CI tormentum aeneum tibi oblatum fuerit, & fcire velis quorli- 
•^brarum globum, fiue is ex ferro, fine plumbo, fiuelapidcfir, 
iacalctur $ Baculum tuum applica interius tormenti orificio> 
vt hic in figura > &c inferior orificii pars G. indicabit tibi iuftum. 
globi pondus ad illud pertinentis- 

Figura Secundo. 
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•' C AP VT. IV. - ‘ “ '} 

„ • * ' 

t^Modus indagandi pondus globi fi cius altitudo feu diameter 3 

maior quam vt baculus Bombardicus ad eum pertingit. 

N On raro accidit vcglobus tanta: fit magnitudinis, vt diame- 
trum vel tormenti orificium , baculo bombardico.quod ni- 
mis breuis lir, pertingere nequeas : Accidicque hoc inprimis in 
globis lapideis. Hoc vbicucnerit, procede in hunc modum 
Apta bacillum aeque altum ac globus cft,vel orificium Tormenti 
&iqua:re circino medium longitudinis ciufdem: diftantiam il- 
lam in fer baculo bombardico,&: vide quemnam attingat nume- 
rum. N umerus enim ille abfcilTus,pcr 8. multiplicatus, verum 
pondus globi producet. Exempli gratia. 


Figura j, 
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•i Pono, me baculo H. I. altitudinem globi cuiufdarrr, vel o- 

rifiriiTormentidimenfum efle , &hanclongitudinemcircin<* 
in K.dimidiaficHancdimidiaram partem I.K.fi circino(ad ba- 
culum bombardicum L.N.jabL-inM.rctuleroipes finiftercir* 
ciniin M. numerum 4 a.attingir,qui per 8. multiplicatus produ- 
cet Iib. tantumque pendet globus lapideus, cuius diameter 

«ft I. H* 


. Caf. V. 

• ' ' , * 

De quarto huius baculi latere. 

TN quarto & poftremo huius baculi latere, vt paulo antedice* 
<* bamus,per Ciuitatis Norimberg.i n 1 a. vncias diftributuscfiv 
& quarlibrtvnciain 4.granahoidei,fcuminutiflimas particulas- 
Vfusciuseft , vteoftatim inuenias Tormenti xnei,fiue alterius- 
cuiufiiis rei longitudinem r fimulquecxperiaris fi velis, an rotar, 
axes & alia ad tormenta pertinentia, reftefintdifpofita,iuftam- 
quefuam habeant proportionem- Praftat etiam Rcgulxdiui^ 
lotix parux vium,cuius ope aliquid in chaxta delineatur. 

Cap. vr. 

De variis nominibus Tormentorum \ dequepulutris quam 
requirunt quantitate* 

t * ' 

N On fru/lraefi,quodprioreJocodocuerimusquomodofciri 
poflit pondus globi vniufcuiufque tormenti bellici. Illud 
£nina nificonfterignorabiturquotlibrx pulueris tormentariiad 
onerandum tormentum requirantur- Germani in tormentis ae- 
neis nominandis prae aliis omnibus variant : qux variatio fum- 
mam (x pe parirconfufioncm.. Poliunt autem omniagenerali 
pominedici a nobis vulgato nomine Cartuna, aut Colubrwst , qua- 
tum genera nobis hic ordine cxponccdaiunt. 

» Maxi- 
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. Maximum genus Cartunarum Gallis dicitur: vn^donllt 
Canon , Italis Canone doppio , Germanis vero Doppdtt (£arif>uut1f* 
Scapusieucorpuseiusplurimumcft fy. & quodexeeditad 10. 
vfque globos longum. Pendit So.vfqueadizo. lib. centurias# 
Globus eius tot fere pendit ferri libras , «pior fcapus habet lib. 
Centurias. Quod (i onerandum fit , yo. tormentarii pulueris 
librae & aliquot amplius funt adhibenda, excedentes nimirum, 
paululum dimidiatum globi pondus. 

Secundum genus,quod a nobis fimplex Cartuna dici po- 
teft>G aliis eftroCurMr, Canone, Germanis an<£arf§aunc/eft- 
quceiufdcmprorfuscumpriorelongitudinis. Pendit yo.vfquc 
ad 8o.lib.Ccnt. Globus iplius ferreus a yo- ad 8o.lib.&: requirit 
minimum 3 o.ad fummum vero yo.lib. pulueris. 

Tertii generis funt femiCartuna^cw/ Canon , MezoCano* 
ne,f>albt Cott^aunt- Longum cft 1 S.&rn.globos.Penditajo.ad 
y o.lib,Ccntur.Tot pofeit pulueris tormentarii, quot libras dimi- 
dium globi cius continet, • 

Poftrcmum denique genus e A: Cartunat quadrans, quirt di 
Canon, quarto de Germanis «B^)itr(^l1^ilc^frt1.Longum 

cft 1 5 .globos afeendendo ad 2 6 . vfque, Globus cius pendit mini- 
mum t o.ad iummum 30. Iib.Opus ei libris iopulueris tormen- 
tarii ad zc.vfquc. Quemadmodum aurem Cartunarum, vto- 
ftendimus, quatuor funt genera, ita ScColubrinarum. 

Primum diciturGallis Collukrine^x. alis CoUobrina> Germanis 
tintRoC^fv^langt Longitudo eius minimum26.adfurnmum39, 
globorum. Pondus 3 tf.vlquc ad 60. lib. Centurias. Globi vero 
3 o.& quod excedit ad yo. tcrrilibras. Pulueris iuftumpondu* 
cft rglobi eius. N ' ; J 

Secundumgcnus eft Afpis,AjI>ic Gallis, cfW 0 djton$f/ldll^ 
gumeft minimum rz.adfummumir.globos.lib.Centurias coft± 
nnct24.vfqucad 3<J. Globus cft 1 2.13.14. &ad i4.1ib. Requirit 
tantum pulueris quantum pendunt y. globi eius. 

Te,? 
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Tertium genus falco maior a nobis dici poteft: Galliseft 
fiulcon , l&Msf aleone. Germanis CiflC ^dDtfcfjlangC- Habet in lon- 
gitudine minimus 24.maximus 31. globos. Pondus eft 8.& plu- 
rium Centen.vfque ad 12. Globus pendit 8. vfquead n.libras, 
pofcitque aliquantulum amplius pulueris tormentarn quam di- 
midiati globi pandus eft. 

Quartum &poftremumgcnusy4:/^/w/wr, Gallis faulconet > 

Italis Falconete , Germanisfm^ttarCKrfc^langeoDcr^ClMfltlcfft. 
Longunveft minimum 28.adftimmum jS.globos. Pendit 4.ad 
8.1ib.Cent.Globuseius 3. ad fex lib. plumbi. Pulueris requirit 
quantum |. globi eius graues funt. 

Sunt quidem praeterhac alia nonnulla aenea & ferrea tor- 
menta, fed qua: incerti funt ponderis, nec ftatam habent one- 
randi legem, cum vfus eorum fit in lapidibus, globis ignitis, 

/ck>pis infinitis, teflaris, catenis, clauorum fragmentis, & aliis 
eiufmodiinhoftemcmittendis. £x his iraque addifcatquifque 
facile & tormentorum colubrinarumq; differendas, &rquantuin 
pulueris in vnoquoq; eorum genere onerando adhiberi debeat- 

Cap. VIL ' 

De forma noui Quadrantis Tormcntarii. 

C Orma vera noui Quadrantis Tormentarii , hic in figura tibi 
A iuxta magnitudinem fuam reprarfentatur. Conftat ex iere in- 
aurato,habetq; capfulam magneticam libere pendcntem,duas 
etiam alas,quarum qualibet in j o.gradu$,interius diftributa eft. 

In medio numeri alarum fcrobiculus eft cera repletus. Capfula ( 
magnetica interne fub acu, etiam in 6 4. partes diftributa eft, per 
numeros 4: 8. i2.*&c.habetque circumcirca quoque fcrobiculum 
cera refertum. In inferiori partehuius Quadrantis j. funt forami- 
na viforia,num. i.z.j.defignata. Eft etiam perpendiculum pro- 
pe A.& in capite eius horologium folare, indicans diei horam a 
matutina ad eandem vcfpcrtinam,cuius vfus deinceps indica- 
bar. B Cap. 

*«fc- 
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Illud autem diligenter cft ob/eruandum , per quod foramen 
ex tribus illis, qua: inftrumcntum habet ,in dirigendo tormento, 
videris. Si enim fecundo tibi eflet dirigendum, facillime, fora! 
mine viforio non oblcruato, error committeretur. Tutilfimum' 
itaque futurum cft, vtduo reliqua quibus vti non libet cera ob- 
ftruantur. Elc&o iam eo viforio huius inftrumenti foramine, 
quod tibi ad collimandumcommodiflimum vifumcft,tormcn! 
tum tuum attollendum, demittendum, vel ad dextram aut fini- 
ftram mouendum eft , donec per Quadrantis viforium cretam 
aut ceram B.fimulque fcopumC.quem petere animus eft videas. 
Quod fi ex animi tui difpolitum eft fententia, animaduerte tum 
eius altitudinem; tum vero quomodo fe dextra fi uc finiftraerc- 
fpedum habear. 

Altitudinem fic obferuabis: Infpice Quadrantis tui partem 
interiorem &attcndc quem numerum caplula magnetica indice 
fuo B. notet. Notabit autem plurimum in ala tibi obuerla, in 
altera vero aduerfararo, nili fortallis ex alto in depreflum lo- 
cum velis iaculari. Numerum illum igitur capfube, indice vc 
dixi, notatum, obferuabis, autfitibiiddifficilc,punaoacicula 
cerat, quam habet alat tuat fcrobiculus imprclfo, figna. Poft- 
hate vt videas ( quod fecundo cft fciendum ) quomodo fe ha- 
beat tormentum rdpe£u dexrrat vel finiftrx , aduerte 
quem in numerum acus magnetica inciderit, eumque fimilitcr 
rctine,aut rurfum puntfo fa#oin cera magneticam ambiente, 
adiigna. Hax vt clariora fint, exemplo explicabo. Pono indi! 
cemcapfularB notatum, in alat parte interiore numerum 5>.atti- 
giifc : acum,vcro magneticam in j y .incidifle. Ad vtramque nu- 
merum pun&um memoria: caufaeft imprimendum. Iamficx- 
periendo cognoueris globum longe citramctam, &addcxtram 
cccidilTc ; hoc erratum vt corrigas fic procede. Tormento tuo 
iterum vt antea fuerat collocato , Quadrantem tuum adhibe. 
Tormentumque attolle, donec index capfularquiantca nota! 

h ® z bat, ' 

» 
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tat, attingat io- u.vel i r. prout i&um tuum primum citerioram 
aut deprcflioremfuiflciuciicaueris.Cumquc globus ad dextram 
decideritacu tua magnetica numerum 5 f. donante, tormentum • 
bellicum mouc fimflram verfiis, donec eadem acus numero 
illabatur,&rcipfa experieris te longe propius, quam prima vice 
fa&um fuerat, ad metam perucnturumdle. 

Cumautem plurimi fintquifcntianc,Criflam,vtvocatur,in; 
figura IJ. notatam, ad quam colliniandum efl, altitudine cu pofte- 
riori parte Tormenti refpondere debere , id fic velim intcll igpas- 
Nulium tormentorum-bellicoru, de quibus agimus,tantar cralli -- 
tudiniscflin antica atque in pofticaparte.Quodcu ita fit,affir- 
mant illi Tormentum horizontaliter difpont non polle, fi ex' 
poftenore in anteriorem parte vifus intendatur, ac idcirco illud 
magni erroris caufameffie,prxfertim in maiorib. machinis iacu- 
latoriis fiue tormetis. Et certe fit plerumque, vt hoc vulgari mo- 
re obferuato,i&usloi>gcfint iufloaltiores, praefertun cum illud 
inter omnes confler, etfi quam exa&iflime dire&um fic tormen-. 
tum^globumcamen vi tormentarii pulucris altius impelli.Quod - 
fi igitur animus fuerit experiri, quatp altitudinis crifla illa debeat, 
vtad amuffimrefpondeat cum priore tormenti parte, illudquc 
dirige horizontalircr, demitte acum perforamcnincendiarium, 
& tenta concauitatis profunditatem.Eondem acum fimiliter dc- 
iT)itteinipfo tormenti orificio, flatimque apparebit, quantum 
craffitudinepoflerior pars anteriorem excedat. Quantus iam 
fuerit iflc excclTus fcu differentia, tam longum tibi apta bacillum, 
quem fi in ccra iuxta B. erigas , & per foramen Quadrantis tui 
ad eum .fic collimaueris* vt fupra eum metam propofitam vi- 
deas, haud dubium efl dextre acfmodum eam fis petiturus. < 

E fi etiam alius modus experiundi quantum pars poflerior’ 
tormenti excedat crafiitudine anteriorem. Quo fi vti velis, fu- 
mediametrum partispoflcrioris, proutinfra cap.8. faciendum' 
doceo,&: finge camelle cius longitudini» cuius cft propofita li- 
nea 
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neaA.. B.addediametram orifidiB.C. Integram lineam A. O 
dimidiato vt hic in D. Iamfi bacillum ciufdcm longitudinisfu- 
mas cum linea A.D.velD.C. friant perinde eft ) cumque in iplb 
Tormcntiorificioerigasypro vtbicinE. pars eius G.Bexcedcns: 
raonft rabit iullam anterioris & poftenons partis qua. quiris dif-. 
ferentiam. Quod fi tnauis, fume circino lineam prardi&am A.D; 
cundemq; pede altero ad tormccionficiu vtfiguramdftratappli- 
caralterpes indicabit anterioris patris crailitudinem. Hoc eo- 
dem modo centrum orificii deprehendi poteft. Sed de his iatis*. 

Figura 6. 



+ 1 1 <'«»»11 P — I I f 

A J> , B < 

CAPVT IX. 


De virga vijbria,qua fciripoteji quot centenas libras vnttm- 
, , quodque corpus T nmentt pendat. 

T) Eprxfent^uimus tibi antehac in 4. figura, iuxta typum Qua- 
drantis tormenrarii, formam virga? viforiar, qua vnius cuius- 
qucTormenti pondus inueniripotcft.Virgahaecvt plurimum it 
* B } pedes 
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pedes non excedit. In medio vero fle&itur/quo commodius ge- 
ftari poflit. In latere altero Icriptum legis. Pondus longitudinis, ac- 
commodatHmquceft ad dimetiendam longitudinem Tormen- 
ti bellici» vt mox dicemus. In altero vero imcriptum vides, Pon- 
dus crufiitudinisy quod inferuit metienda: craflicudmi , fit Cc- 
quentem in modum. 

Figuro 7 . 



P Rimo fumas, cum latere virga: , in quo Pondus craftitudinis, 
Diametrum Tormenti bellici, tum vbi omnium crafliflimum 
eft , tum vero vbi maxime eft gracile , & vtriusquc numerum 
quam virga habet adnota, quoinfummam vnamcolle&o, fume 
inde partem mediam , & veram habebis Tormenti craflitudi- 

nem. 
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netn.fi nimirum anterior & poftcrior pars atque crafia fit. Exem- 
pli gratia.Diameter partis Tormenti A. B. attingit numerum 60- 
virgx viforix, Diameter vero C.D.4o~Adde 60. ad 40. fiunt 100. 
Cuius dimidium funt y o. vera nimirum tormenti crafiitudo , fi 
anterius & pofterius, vt di&um e(V> atque craflhm fuerit. Nume- 
rum hunc 5 o.rctine.Tum altero baculi latere, vbi Pondus longitu- 
dini* metire longitudinem Tormenti G. S. & pcfne 4 6. partes 
longum efie, quarum 10. in virga hac viforia, per numerum r.2.3- 
4. 5. tf.7.8.5. 10. defignatas cernis. Numerum hunc longitudinis 
46. multiplicato cum prioribus 50. craffitudinis , proucnient 
1 3 oo.lih.quod pondus haberetMarchina fi folida efiet.lam vero 
hinc abftrahenda cftctmeauitas , hoc modo fume altitudinem 
orificii £ F. cum latere vbi Pondus crsftit. quod attingit aum, 1 6. 
Quaere etiam piftillo concauitatis profunditatem, & metire 
quot partes longitudinis ea m virga habear, fingo hic habere 
4o.Multiplicaigituri&.per40.proaenicnttf4o.lib.quatapriori~ 
bus ajoo.hb.abltra&ae reliquu 1 6 60 1 veru crittormenti pondus. 
Eodem modo craffitudincm fulcrorum, quibus Marchinafufti- 
aetur, hic I.K. defignatorum, parte illavirgx.in qua Pondus 
«raffitudinislegitur>rnetiri poteft. Statue quodlibet eorum 6. 
libJiabere.longitudincm ipforumL.M.etiam menfutato.crit in 
virga 2j.quxmuitiplicaperfcinuicem, prodibunt »5. lib.hoc 
eft pro ambobus fulcris 30. lib. quas adde 1660. facient 1690, 
Eodem modo in anfis N. metiendis, aliisque quae ornamenti 
caufa in tormentis effinguntur, vrfunt capita leonis, limbi maio- 
ics>& alia eiusmodi, progredere. Iis enim exa&c, quo ad eips fie- 
ti poreftzflimatis.fT priori numero pon deris fcapiadditis,verum> 
k. integrum, habebis totiuspondus. 


CAPVT X. 

Mtdusdimttkndi Diametrum vmufimufyut TorrnmibcBui. 


Ijc 


Digitized by Google 



„ Mec h A NIC or-vm Hril li, 

I N ptacccdenti capite di&um eft» quod Diameter tam pofte- 
rioris quam anterioris partis Tormenti, virga viforiaobferu*ri 
debeat. Quod vtprasftes commode, fic procede. Impone Tor- 
mento, ea parte quavis lineale tranfuerfum, fuppone ici etiam 
alterum, quod manu aut aliaquauis ratione firftinendum eih 
Hoc praeftito , metire viforia: tux parte, quae habet Fonduscrafitu- 
donecirtferiushneale,eundem numerum virgarabfcindats 
prouriam antea cap.z.vbi de globi diametro inueniendo tradi- 
tum, & verum habebis diametrum. 


Figura S. 



Exe mpfi gr at i a,T orrnen to bellico norma C. A.imponitur,. 
& in ima parte piralleliter, quantum fieri poteft, ad primam ad-; 
huc alia, hic cum B.D. applicatur. Tum virgam viioriam pone 
a B.ad A. item a D.ad C. donec al? vtraqueparte vnum eundem- 
que numerum attigerit, & habebis veramDiametrumvcIcraf- 

fitudincinTorm'ent(., 


-•VI WV, -,wXV.. . 
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{JModtu alius. 

Circunda Tormentum filo,vt veram habeas circumferen- 
tiam, De longitudineillafili fume trientem cum hoc eft:Si 
filum hoc i l.vncias longum fucrit,Diamcter 7-vncias contine- 
bit. Atque ita veram diametrum, iuftamqucaltitudinemTor- 
menti rurfum habebis. 

Pollent quidem hxc omnia fufius tra&ari,fed ifta,vt fpero, 
fiiffi«icnt,pr*fertim fi caadiiciantur,quae poftmodum a me, vo- 
lente Domino, Traftatu de vfuNoui Circini Tormentarii , ex- 
plicabuntur,' 

Finem itaque hic facio , cum attefiatione , qua etiam alios 
authores in fimili argumento uti uideo 3 me ifia non feribere 3 ut 
homines 3 ad mala inferenda fuafponte plus fatu procliues 3 fexui 
fuo doceam effe nocentiores 3 tartarei/que tftis machinis mundum 
infeftarefed tantum Vt iis ad fui defenfionem 3 fi necejftas cogat, 
modo& ratione uti fciant. Quamquam plerumque artifices 

T ormentorum fatis ifiam dijciplinam teneant 3 utnc~ 
mo mihi obticere queat 3 me artem docuijfe 
T ornent is infaniendi . 

Hifcc valc&frucrc. 




i 


> 


Digitized by Google 



Digitized by Google 



Digitized by Google 


Digitized by Google 



>.j 

f 

m o 
« 

•> 

■ 

g)n 

Fv» 

+ 

t 


' o 

K> 



1 
, , 

. 


<v 

1 

V» 

J- 


■ 

- 






ti 

• 


h 


L 

1 1 




1 

* 

k 
— ~ 

i> 

S « 
? 


P 

JM 


J 4 

■*-s 



lia 

- 

tt 



Digitized by Google 


fc — 



Ao i tl -LO 


Digitized by Google 


